PHONO LA - Servizio 



PHOHOLA - Mod. 421 e 423 <5555 per sola funlcoLEa) - Dlaposlztona compensator! e bo bins 

O' funic si I a comandq sea la. 


PHONO LA 421 

ISTRUZIONI PER 1L MONTAGS 10 DELLA GORDINA 

MONTAGGiO DELLA COROINA PER LO SPO$TAMENT© DELL'INDlCE 


Tpflliere la scala- — Tagltare doe pezzr dl cordina, uno metallic® ed uno di seta, annodandoll pol 
com# indicate nel dfetgno, tenendo conto che la lunghezza si oetto deiroechlello terminals 
4 di mm 538 per quel la di seta e di mm 392 per quella metal I lea. 

Call are II tubaito steriinaato, i of Hare il capo libero del la cordlna metal Ilea nel foie 1 della pu* 
loggia ad ancorarlo aaldandolo ad un piccolo occhiello. 






















